Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Drucksache VI/1053 


Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Hirsch, Dichgans, Mertes 
und Genossen 


betr. Schwefelgehalt des leichten Heizöls 


Wir fragen die Bundesregierung, 

1. ob ihr bekannt ist, daß in vielen Fällen leichtes Heizöl mit 
einem Schwefelgehalt geliefert wird, der wesentlich über 
der DIN-Norm von maximal 0,8 v. H. liegt, 

2. ob sie bereit ist, 

a) in Zusammenarbeit mit den Ländern zu veranlassen, daß 
ermittelt wird, woher diese Lieferungen kommen, 

b) dem Deutschen Bundestag nach Abschluß dieser Ermitt- 
lungen einen Bericht vorzulegen und dabei Stellung zu 
nehmen, ob die Menge der Abweichungen von der bisher 
in der Regel eingehaltenen Norm eine rechtliche Rege- 
lung notwendig machen? 
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